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Melding niet akkoord voor brandveilig gebruik kantoorgebouw. Stroombaan 
6, Amstelveen - Zaaknummer Z-2016/042807 


Melding niet akkoordl verzonden 19 augustus 2016 

Brandveilig gebruik kantoorgebouw. 


Inzage 

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Laan 
Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. De actuele openingstijden vindt u op deze webpagina van de gemeente . 


Bezwaar/beroep 

Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij niet van toepassing. 
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